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1455 de Maisonneuve Blvd. West, Montreal. Quebec H3G 1M8 (514) 879-8497 


VIA _TELBEC June 8, 1981 


Concordia University will announce $3 million in budget cuts 
tomorrow at a news conference convened by Rector John W. O'Brien. 
Dr. O'Brien will also speak about the impending prospect of an 
$11 million deficit by the end of the current 1981-82 fiscal year. 


Time: 11 a.m. 
Tuesday, June 9, 198] 


Place: Concordia University 
Henry F. Hall Building 
Faculty Club - 7th floor 
1455 de Maisonneuve Blvd. West 
Montreal, Que. 
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David Allnutt 

Director of Public Relations 
Concordia University 
879-8497 
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1455 ouest, boul. de Maisonneuve Montréal, Québec, H3G 
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VIA TELBEC Le 8 juin 1981 


(514) 879-8497 


Lors d'une conférence de presse convoquée demain, le recteur de 
l'Université Concordia, M. John W. O'Brien, annoncera des coupures 
dans le budget de fonctionnement de l'ordre de $3 millions. I1 
commentera aussi la perspective imminente d'un déficit de prés de 
$11 millions vers la fin de la présente année financiére 1981-82. 


Date: Mardi 9 juin 1981 
11h 


Adresse: Université Concordia 
Pavillon Henry F. Hall 
Cercle des professeurs - 7e étage 
1455 ouest, boul. de Maisonneuve 
Montréal, Que. 


David Alinutt 

Directeur des relations publiques 
Université Concordia 

879-8497 


